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遠巧外線ヒーター 

取扱説明書 

AEH-S800N 


保証書付 


このたびは、お買い上げいただを、 
まことにありがとラございました。 

ご使用の前にこの巧瓜愚巧 W (イ^書付) 
をよくお読みのラえ、ご家族全員で 
巧全に正しくお使いください。 
お読みになったをは大切に保曽し、 
ぶ要なときにお役立てください。 

特に巧ま上のごを副 （1 〜3ぺージ) 
は、ご使用前に必ずお読みください。 

保証書は「お買い上げ曰•販売店名」 
などの記入を必ず確かめ、販売店か6 
お受け取り < ださい。 


C 正しく使って上手に節約） 
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安全上のごま意 ずお守り < ださい三 


お使いになる人や他の人への危書、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、 
次のよラに説明していまず。 


画表お內客を無視して誤つた巧いち巧したときに生じるを害や損害の程度を、巧の表示で区分し、説明しています。 


A 警告 

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能巧 
び想定される」内容です。 

A ま意 

この表示の欄は、「傷書を負う可能性または物的損實 
のみが発生する可能性び想定される」内容です。 


■お守りいただく内容を、次の給表示で区分し、説明していまず。 




Q -般的な禁止①分解禁止 ( D 接邮禁止 

® めれ手禁止 感 ホめれ禁止 （§) ポ場使用禁止 


>は、必ず実ちしていた 
だく「強制」の巧容でず 


么警告 (WARNING) 






























































安全上のご注意 


A 注意に AUTION) 


必ず電源プラグを持っておく 

•感電やショートして発火することがあります。 


〇 



お手入れは本ががさめてか6。また、 
電源プラグを巧いてか6巧う 

•感電ややけどの原因となります。 胃 


〇 




とっ手をしっかり持つ 

本がを持ち運ぶときは、とっ手と 
本な上部を支えなび5持つ。 

♦ 落下ずるとけがの原因と ^ 


使巧しないとをは、電源プラグをおく 

•けびややけど、絶縁劣化による感蛋■焉電火 
災の原因となりまず。 


な0ます。 


〇 







高温部に触れない 

使用中や使用をしばらくは本体上部- 
前面、ガードなどの高温部に触れない。 

♦やけどの原因となりまず。 


水やお茶などをこぼさない、 

•万一こぼれたと去は、過熱- _ 

感電のおテれぴあ〇ますので 
ただちに使用を中止し、娘売 
店の点検を受けてください。 



乾燥など他の用途に使用しない 


♦ 過熱して発火ずることびあり 
まず。 


]- ドをバンドでたばね、 
本体雷面のコード掛けに 
掛けてください。 

お本体を移動する 
ときや保管する 
^ とをにご利用< 

• ださい。 


•コード掛ブ 



A 奮告 


コードをたぱねて 
通電しない。 

コードが過熱し、 
火災•感電の原因と 
なりまず。 


なな诚點 i 


%電源スイッチつまみやボタン操作 
をしたときは、操作音が"ピッ’と 
鳴ります。 

首振0ランプ 

自動胃振り運輯中を \ 

表示しまず。 \ノ 


eco ランプ _ 

eco 運転中を表示 

します。 


電源ランプ 

ヒーターの 「入」- 「切」 状態を 
表示しまず。点灯時は「切タイマ ー J 
または、「8時間自動切タイマー」 
運転中を表おしまず。 


、•入稳0 


ecc 逸お _ 

ecM 転の r 入」. 
「切」をしまず。 


暖房切巧ランプ 

ヒーターの 運転状態 
を表しまず。 


タイマーランプ 

タイマー運転設お中を 
表示します。 

切タイマーボタン 

' 「切タイマー」の設定 
をします。 

3時間び経過ずると、 
運転を停止します。 


首振りボタン 

自動首おりの「入」 
「刷をしまず。 


電源スイッチつまみ 

電源の「入」-「切」を 
しまず。 


暖房切おポタン 

巧弓」〜「強」巧段階)の 
運転切り換えをしまず。 


各部の名前 

















お使いになる前に 


ベースの組み立てかた 

ベースを裏返し、ツ^ (4 力所）を溝 (4 力所)に合わ 
せて、パチツと音がずるまで確実にはめ込みます。 



ベースの取り付けかた 


〇商品が入っていた箱など、台の上に図のよラ 
に本体を倒して置をます。 


0ベース霊画の r か前側」の表示び上になるよう 
にし、本体底面の凸部とネジ部にベースの 
孔 （2 力所）を合わせてはめ込みます。 



€) 付属のちようボルト （3 本）で締めがけて、 
ベースを本体に確実に取り付けます 0 
^このとさ、コードをはさまないよラに注意 
してください。 


ベースを取り付けないがおで使用しないで 
ください。 


《ベースを外したとさは、ちょうボルトを 
なくさないように保管してくださし、。 



ちよ5ボルト 
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使いかた 


0電源プラグをコンセントにさし込む。 


A 警告 


• 電源プラグはコンセントの奧まで確実にさし込む。 
• 1 5 AW 上のコンセントを単独で使用ずる。 

♦コンセントのさし込み口びゆるいとさは使用しなし、。 
结乂•発煙の原因となりまず。 


0 


© 


r 電源スイッチつまみ』を「入」に合わせる。 

•電源ランフび点なし、ヒーターに通電します。 

♦初期設定は「弱」運転です。 

• タイマーランフが点丹していないときは、「8時間自動切 
タイマー運輯」をします。 （0=9 ぺージ） 

電源スイッチつまみは中途半端な粒昼で止めない。 

r 暖房切換ボタン』を押し、お好みの運転に 
切り換える。 

♦ 設定された暖房切換ランフが点なします。 

♦ 押すたびに r 弱」から「強」の間で日段階に切り換わります。 

• 「強」から r 弱」に設定切り換えしたとをは、「ピピッ」と音 
がします。 

♦ 「強」〜「弱」ではヒーターの明るさが異なります。 

( cr ] 1ページ r ヒーターについて」） 

♦ 「弱」で運転中でをコンたントには最大 8 A の電流び流れます。 



A ご壬 g 使用中や使用をしばらくは、本体上部 
一。:居、前面•ガードなどの高温部に触れない。 


0使用後は f 電源スイッチつまみ』を「切」にずる。 

• 運転が停止し、ずべてのランフが消打しまず。 

@電源プラグを巧く。 

♦が出時や使用しないとさは、電源フラグをコン t ントから 
抜いてください。 





















使し >かた _ 

〔空源ラ ンプの点滅について ) - 

巧のよラな場合は、電源ランプが点滅しまずので、電源スイッチつまみを一度 r 切」に 
してから、再度「入」にしてください。 

♦ 光センサー式転倒 OFF スイッチび動作し、平5なところに置を直 
したとを。（こ P 9ぺージ） 

♦停電が復帰したとさ。（短時間のとさは点滅しません。） 

♦ 電源スイッチつまみ「入」の状態で電源プラグをコンセントにさし 
込んだとさ。 

• 8 時間自動切タイマーが働いたとを。（じ7>9ぺージ） 

♦ 誤った使い方により本体巧蔵の温度過昇防止器(ヴーミスター)び 
働き、運転停止したあと、本体び運転できる温度まで下びった 
とき。（〇。10ぺージ） 

V_ _ _ J 

目 C 0 運乾ボタンの使いかた 

ヒーターの発熱を自然のリズムに合わせて変化させ、ここちよい暖かさを泻現しまず。 

巧いはじめから reco 運巧』をしたいとを 

〇お好みの暖房運乾げ態にずる。 

♦ 暖房切換ボタンを巧し、 r 弱」から「強」の間でお好みの暖房 
位置に合わせてくだごい。 

0 『eco 運範ボタン』を押ず。 

♦ eco ランフび点口し、 eco 運転になります。 

•ぷお好みの設定した暖房位置で 
ec 日運乾をします。 

^ヒーターの明るさび変わる 
ことびありますび、異常では 
ありません。 

お問一 

巧用中に 『 eco 運 面』 をしたいとき 
〇 『6 C 0 運転ボタン j を押ず。 





♦ eco ランフが点巧し、 eco 運區になりまず。 

※あらかじめ設定した暖房位置で、 

6 C 0 運転をします。 

♦途中で eco 運乾を解隙したいと 
きは、再度 「 ec 日運転ボタン」を货 
押してください。 ： P 

《 eco ランフは、消なしまず。 度 

时間味 


eco 運乾とは 

♦人の皮み感覚は、一定:の刺激に对して鈍くなる傾向にあります。そこで温度の波をつくり、微妙な変化で 
常に新しい適度な刺激を皮ふにちえることにより、より人の感覚に合った快適な暖房知栗を得られます。 

♦ eco 運転は、通常の運転の場合にくらべ約日％〜 10 %の電気巧を節約します。 


recoffinJ 

ポタン巧巧す 




切タイマーの使いかた《3時間が経過ずると、運転を停止します。 
〇お好みの運乾が態にずる。 

0 r 切タイマーボタン j を巧ず。 

♦巧すたびに「入」•「切」び変わり、「入」になったときは 
タイマーランプが点むします。 

• 3 時間び経過するとお知6せ音び「ピー」と鳴り、タイマー 
ランフび点滅し、 運転は停止します。 

♦続けてご使用のとさは、一度電源スイツチつまみを r 切」に 
してから、再度 r 入」にしてください。 



首振り機能の使いかた 


自面首振0をずるとを 

〇 r 首振0ボタン』を巧ず。 

•首振0ランフが点巧し、約7日度の範囲で自動首振りを 
行ないます。 

♦自動首振り角度の中む位置は、手動首振じによって約60 
度の範固で変えることびでさます。 

一度自動首振り運転を停止してか!5、変えてください。 
♦首振りボタンを巧ずたけに、「首振り」.「停止」のくり 
返しになります。 


自断割 i り中は本な:巧押えて停止させたり、手巧 
首振り巧しない。巧障の原因となりまず。 

自巧!首振り中は回巧部に姑れなし、。 

けがのおそれがちりまず。 


手動首お0でをちの方向を巧えるとを 

※本体がさめてか5行なってください。 


〇 r 電源スイッチつまみ j を「刚にずる。 

♦ 本体び さめた ことを確 詔 します。 


© とつ手を持って、輕く左右に回ず。 

♦約60度の節囲で変えることびでさまず。 


>化要 1 U 上に無理に回さない。故障の原因となりまず 。I 
I 方な巧変えるときは、可動がで指巧はさまないよう 
にま忘ずる。 




■ 
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使いかた 


使用場所と取り扱いについて 

•ち図のよラに周固から離して使用する。 


•洗濯物の下で使巧しない。また本体の上にミ先灌物な 
どをのせない。 

♦倒したり、落としたり、強い衝撃を加えない。 

♦本体の上に乗ったり、ちたれたりしなし、。 

•使用後もしばらくは、本体上部.前面やガードなど 
び高温なので、やけどに注意ずる。 


8時間自動切タイマーについて 



【消防法基準適合】 

消防法で周囲か5離す距雜 
び決められています。 

くく自動首振りをずるとき（上か6見た図)» 



切り忘れ防止のため、通電巧開始または切タイマー 
運乾を解除してから8時間をに自動切タイマ_が 
围を、運乾巧停止しまず。 

• S 時間自動切タイマーにより運転を停止したときは、 
お知らだ音び r ピ ー J と鳴り、電源ランプび麻巧します。 

•再度ご使巧のとさは、電源スイッチつまみを一直「切」 
にしてから、再度 r 入」にしてください。 

♦タイマーランフび点巧しているとをは、3時間の切 
タイマー運転び優先されます。 


光センサー式転倒ぶをスイツチについて 

本がを倒ず•傾ける•ゆ S ずなどずると、光センサー 
式乾倒 OFF スイツチび働き、運転を停止しまず。 

•警告音び鳴り、暖房切巧ランプや巧 (600 W ) と電源ランプ 
び庶致します。 

•平らな場所に置き直した時は、電源ランフのみ点滅しまず 
ので、電源スイッチつまみを r 切」にしてから、再度「入」 
にしてください。 



温度過昇防止器について 

誤った使い方をずると、內廣の通度過昇防止器 
(ヴーミスター)が働去、運乾を停止しまず。 

♦奮ち音が鳴り、暖房切巧ランプの階」 （800 W ) と電源ランプ 
び点ま!しまず。 

本体が運範でさる溫度まで下びると暖房切換ランプが消打し、 
電源ランプのみ扁滅しまず。 



湿度過昇防止器（サーミスター）が働く原因 

♦本化に洗惡物-巧類-タオルなどびおかっている。 

•本体の正面に接近した障害物などびある。 

•近くに他の暖房器具などびある。 

♦室溫び低い部屋から高い部屋に移動して、すぐに通電したとき。 

温度過昇防止器（ヴーミスター）が働いた場合 

①電源スイッチつまみを「切」にし、電源フラグを掠いて、 
本体をよくさます。 

® 点檢をして、溫度遐昇防止器び働いた原因を取り除く。 

③続けてご使巧のとさは、電源ランフのみが点滅していること 
を確認し、一度電源スイッチつまみを「切」にしてか5、再度 
「入」にしてください。 


本体び運おできる 
温度まで下がると 


义 

••• •• 

じみ イ■巧な 



温巧遅昇防止器（サーミスター）び働いた原因を取り 
除いてから、運提を再開ずる。 


雑音防止について 


ラジオ.ラジカセ.補聴器.電話.パソコン(ワーフ〇)などを近付けて使巧すると雜音が入る 
ことびあります。このようなときは、本体から日 OcmliLb 離してご使巧ください。また、他 
のコンたントをご使用< ださい。 


他の機器との併用について 

本体のぶくにフアン（扇風機）など、化の機器を置いて併用しないでください。 
火災事故につながります。 



使いかた 


本巧品は、お部屋をな:を暖めるものではありません。 
局部採媛器具としてご巧用ぐださい。 
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知つておいていただをたいこと 

首振り機能について 

•首振り機能はスムーズに回転させるため、あそび(構造上のすをま）があり、本化がぐらつさます 
が故障ではありません。 

• 自動旨振り中はモーターの回輯音やこすれる音がずることびありますが、故障ではありません。 


ヒーターについて 

•ヒーターの巧るさは、設をした暖房位置により異なりまず。「強」の位置ではホくなりま 
すが、暖房切換ボタンで「強」から「弱」にすると、ヒーターはホくなりません。かしず 
つ暗くなりますが故障ではありません。 

また、「強」の位置でも上下数センチは赤くなりませんび巧障ではありません。 

•ヒーターは赤くなるまでに約3〜4分かかり、明るさは少し暗くみえます。 （ r 勘で使用の焉合） 


音について 

•通電開始時释通電終了後、しばらく本体より音び化ることびありますが、これは本体の漏度 
膨張および収縮による音で故障ではありません。 

•通電中「ジィー」と音びすることびあります。これはヒーターび熱によりわずかに振動する昔 
で、故障ではありません。 

•本体をゆらしたり、持ち運ぶときなどに「カタカタ」と音びずることがあります。これはヒーター 
取り付け部のあそび（構造上のすさま）によりヒーターび動くためで、故障ではありません。 


ニオイについて 

♦ 使いネリめは十分に換気をする。 

巧]めてご使用になるとさは、煙や塗料のニオイなどび出ることがあります。 

ご使用にともない出なくなりますが、煙やニオイが出た場合は十分に換気をしてご使用ください。 

♦また、次シーズン初めて使巧になるとさちニオイびすることがあります。 

(ヒーターに付着したホコリなどびこばるためです。） 


警告音について 

•異常時、故障時は、•ピーピーピ—ピ-ピと警告音がします。 

メモリー（記獻機能について 

電源プラグをコンセントにさし&んでいるときは、聖源スイッチつまみを「巧」にし 
ても切る前の運弦が態を記憶していまず。 

• 電源スイッチつまみを「入」にするだけで、切る前の運転状態になります。 

• 切タイマー運転の状態は記憶さ n ません。 

•電源スイツチつまみが「切」でも、設定状態を記憶するため約 1 W の電力を消費しています。 
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電源プラグを巧くと、 言 己憶されてし、る巧容は消えます。 


G お手入れ） 


必ずお守0ください 

• 電源フラグを抜を、本体び冷めてからお手入む 
をしてくだごし、。 

♦ ベンジン，シンナーなどは使わないでください。 
変色や故障の原因になります。 

ガードを開く 


しび或 


本巧上部の孔 1 


ガード取が部\ 
(上を•まコすな府卜 


//J 


• ベースを本体から外し、お買上げ時の箱に入れて、 
湿気のがない場所にイ呆管してください。 ( cr 5ぺージ) 
《ちよラポルトをなくさないよラに保管してくださし、。 


ガードをがしたままで、使用しない。 
やけどのおそれがあじます。 


保管 


ガード取付部 
(下側’曲がっている方） 


本が下部の孔, 


© ガード取付部（下側-曲びっている方）を本体 
下部の孔にはめ込み、きちんとはまっている 
ことを體認する。（左ち2力所） 



乾燥さだたを、 

ガードを元の状態に戻ず 

〇ガード取巧部（上側-まっすぐなち）を本体 
上部の孔に入れて押し上げる。（左ち2力所） 
《ガードは、ガード取付部（下側•巧がって 
いるち）を下にしてください。 


本が上がの?し1 


ガード取が部\ 
(战•まつすく巧方)^ 


お手入れのあとは、ガードをしっかり取り付け、 
よく乾燥してから通電してください。 



ガード.反射板.本体に付着したほこりやごみ 
をときどき破り除いてください。 

《ほこりび焦げたり、故障の原因となりまず。 
《ヒーターを手で細らないよう、ま意してくださし、。 

薄めた台所用洗剤（中性）に、タオルなどを 
浸してしぼり、ミちれをふさ取ってください。 
《化学ぞラさんをご使用の場合は… 

化をぞラさんの注意書に従ってください。 




〇ガードを押し上げなびら、本体下部の孔か b 
ガード取付部(下側 ■ 曲がっている方)を外す。 
(左ち2力所） 

@ガードを手前に引さ、本体上部の孔からガード 
取付部（上側’まっすぐな方）をがす。 

(左ち2力所） 

ミちれをふき取る 



お手入れと保管のしかた 


お手入れ 


12 







修理对雜される前こ、この麻 Si が*&よく搞新いただき、巧の点巧をしてください。 

それでも異常のある場をは、お員し、上げの,目庶 gis まて保 s 置を添えて、商品をご持参してください。誤つ 
た傾!は、火災辟感動ぶどの剧敵事改につながリます。こ•家庭 r •の遍魏はなさら讯、でくた•さい。 

こんな場合 

点 檢 

なおしかた 

适電しない 

♦フレーた一が「切」になっていま 
だんか？ 

♦電源スイツチつまかを「切」にし、 

ブレーわ一を 「入」 にしてください。 

•電源プラグが與までしっかりさ 
し込まれていますか？ 

•輿まで確実にさし込んでください。 

( 6ぺージ） 

操作できない 

V 

♦タイマーランプが点滅していま 
だんか？ 

♦電源スイツチつまかを「切」に 
し、再度 「入」 じしてぐださい。 
(び8ぺージ） 

♦暖房切換ランプの中央 (600 W ) 

と電源ランプが点滅していまだ 
んか？ 

♦本体を水平な場前こ置き直してく 
ださい。（百=9ぺージ） 

♦電源ランプが点滅していまだんか？ 

♦確認してください。（己=7ぺージ） 

•暖房切換ランプの「強」 （800 W ) 

と電源ランプが点滅していませ 
んか？ 

•電源スイツチつまかを「切」にし、 
本体をさましてか6温度過昇防止 
器〔サーミスター）が働いた原因 
を巧リ除いて <ださい。 

(び10ぺ—ジ） 

♦暖房切換ランプの「強」の1段下 
のランプ 〔700\/ V ) と電源ランプ 
が点滅していませんか？ 

•使巧しないでお賈上げの販売店に 
框談 < ださい。 

) 



を 巧 

交流10 0V 800 W 巨 0-60HZ 

な 法 

高さ約 81cmx 幅約300 nx 奥行約 30an 

質 B 

約 3.15kg 

発熱が 

遠'赤タト線ヒーター 

首振り機能 

自動首振り（モータ ー） 約70度 
手動首振口 約60度 

つ-ド 

U ムコード 約1.己 m 

タイマー 

3時間切タイマー、8時間自動切タイマー 

^巧属品 

ちよ5ボルト3個 


ちを装 s 


転倒 OFF スイツチ（光 tz ンサー式) 
温度過昇防止器（サーミスター） 


蛮ちけ 

(1 時なあたり） 


強 （800 W ). 約17.6円 

(700 W ). 約1己.4円 

(600 W ). 約13.2円 

(日00 W ). 約11.0円 

弱 (400 W ) ……• •約8.8円 


文電気代は室温15でで剧定し、電力料金目お単価22円 /kWh (税込）として計算していまず。 
ただし、電力妄なおよびご家庭の電力使雨量などによリ多少異なります。 

文-仕様は攻良のため、予告なく変更ずることがあリます。 


アフターサービス について 


1. (お 証書 

♦ この日巧及説明書にはお証書がついていまず。 

保証書はお買い上げの服売店で 「貼売店ち.お貫い上げ曰」 などの記入をお確かめのうえ、巧容を 
よくお読かの後、大切にイ呆管してください。 

umm :お買い上げ曰から1年間です。 

2 •修理をイ衣頼されるとき 

♦ 保証期間中は 

保証書の記載内宮により、無料{倭理い t します。 

商品に保証書を添えて内部機構をさねらずにお買い上げの飯売向こご持参ください。 

• 保証期間が過ぎているときは 

お買い上げの販売なにご相談<ださい。 

修理によつて機能が維持できる場合は、お宮様のご要望により有料修理いたします。 

3. 捕修用性能部品の保有期間 

•当社は、この電気ヒーターの補修用性能部品を製造打切後、6年保有しています。 

補修巧性能卽品とはその製品の機能を維持する t めに必要な部品です。 

4. 点お整備について 

•数年使用されますと、ヒーター ユニット 巧部がミちれ、性能がイ屋下することがあリます。 

通常のお手入れとは別に点検碧備（有料）をおすずめします。 ’ 

点檢鹽葡はわ買い上げの販売店にご依賴<ださい。 

• お客がご自身での製品の巧おはを巧ですので、しないで< ださい。 

5. アフターサービスについてご不日ちの場き 

•アフターサービスについてごす巧の場ミには、お買い上げの販売なか、保証書に記載の「お客さ 
まホ目談室」にお問い含わ U ください。 

_ J 



♦長年ご使用の電気ストーブの点檢を！ 

つ 

こんなをがは 
巧巧 だんか 

• コード巧雲腊プラブがをお’を色.指傷している。 

• コードの一部や重据ブラヴがいつらよリ點い。 

参コードを重]かずと、通軍したりしなかったりする。 

•自量)音撮0が、動いたリ止まった0する。 

♦ 本体か6こげ臭いニオイがする。 

♦ ガードや本体がをおしている C 


使巧を中止してください。 

巧おがき巧防止のため、 
き源プラヴを巧いて、 

をずお買上げの巧に点巧 
ちご旧 鼓 < ださい。 


お客様の個人情報のお取り扱いについて 


お受けしましにお客様の個人情報は当な個人情報保雲方計に基づき適切に管理いたします。 

また、お客穂の同意がない限り、業務委託をする場含なび法をに基づさお要と判断される場合を瞎き、 

第兰者への開示は巧ないまじん。 

く利用目的〉 

お受けしました個人情報は、商品*サービスに関わるご相談.お問い含わだ及び修理巧応のかを目的と 
して使用さだていただきます。尚、この目的のにゆに当社（日本エー.アイ.シ ー( 巧））たび関巧含社で上記 
個人情報を利用ずることがあリます。 

く業琼委託の場含> 

上記目的の乾囲ので巧応菓おを委評する場ミ、雲託ホに巧しては当社と同等の個人情報お雲を実施さだ 
るとともに擅切な管理-監督をいにします。 


お 

手 

A 

れ 
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